„ Ci, których kochamy nie umieraja, 
bo miłość to nieśmiertelność.” 
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prof. dr hab. 
STANISŁAW 


BORKACKI 


NAJDROŻSZY OJCIEC, DZIADEK I PRADZIADEK 


Przeżywszy lat 98, opatrzony św. Sakramentami 
zmarł dnia 11 lipca 2017 roku. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie 
w poniedziałek, dnia 17 lipca 2017 roku o godzinie 14:00 
w kaplicy na cmentarzu Salwatorskm, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
do grobu rodzinnego, 

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 


RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


KARAWAN cau. SF tel. 12 411 1111 


FIRM POGRZEBOWYCH CVC TT 
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